Johann Crüger 1649 


N 
| i 
in 
||| 
el E 
- I i n 
ei I 
= ü Mil + 
Ä 
= | 
E, | | ix 
= Ill 
a m ok in 
Sr an 
= MM | 
3 | il R 
ae} HN If 5% 
u 3 
= ii Eu 
2 


® 
© 
5 
>) 


Drud von Omnitypies®efellfchaft Nach. Leopold Zechnall Stuttgart 5000 / Oktober 1948 


Veröffentlicht unter der Zulaffungs: Nr. US - W - 2000 ber Nadhrichtenfontrolle ber Militärregierung 


